Inż. ANDRZGJ KĘDZIÓR 


doktor honor. Politechniki Lwowskiej i Hydrotechniki Foóskież: k długol. dyrektor Biura 

melioracyjnego Wydziału Samorządowego we Lwowie, b. minister Robot Publicznych R. P., 

b. dyrektor T. W. S. we Lwowie, b. długol. poseł do Sejmu i Senatu R. P., odznaczony orderem 
Polonia Restituta z gwiazdą itd. 


przeżywszy lat 86, zasnął w Panu dnia 17 stycznia 1938 roku. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w Krakowie w środę 19 b. m. o godz. 8** rano w kościele 
św. Floriana, po czym nastąpi przewiezienie zwłok do Mielca, gdzie we czwartek 20 b. m. o godz. 9 rano po odprawionym 
w kościele parafialnym nabożeństwie żałobnym przy zwłokach nastąpi eksportacja do grobowca rodzinnego. 


Na te smutne obrzędy stroskana rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


zakŁao  „CONCORDIA' 
moze JANA WOLNEGO 
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